abe: 
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JOZEF FRITZE 


c. k. Kontrolor kasy pocztowej, 


przeżywszy lat 54, po krótkiej i ciężkiej chorobie. opatrzony SS. Sakramentami. 
zasnął w Panu dnia 8. Października 1904 r. 
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W ciężkim smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnvch, Przyjaciół, Znajomych 
i Kolegów Zmarłego na obrzęd pogrzebowy, który sie odbędzie w Poniedziałek d. 10. Października 
b. r. o godz. 10. rano z domu żałoby przy ul. Szlak L. 24, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZE! 


ISTWO ZALOBNE 


odbędzie sig we Wtorek dnia Il. Października b. r. o godzinie 8. rano w kościele XX. Misyonarzy. 


Zakład pogrzebowy „Pompes tunebres* A. Szafrańskiego w Krakowie. 


